





IKA ELEKTRO-WERKZEUGE 



Universal - Handbohr-, Schleif- und Frdsmaschine BM 10 

fur Rechts- und Linkslauf mit Bohrfutter und Bohrfutter- 
schlussel, 

Bohrleistung: 10 mm = 150 W Letehin gtoufnohw* 
Drehzahl: 950 U/min,, fur biegsameWWne; 0700U/min. 
Betriebsspannung: 220 V, wahlweise 125 V fur Gleich- 
und Wechselstrom, 

Gewicht: 3 kg 


Universal -Handbohr-, Schleif- und Frdsmaschine BM 6 

fur Rechts- und Linkslauf mit Bohrfutter und Bohrfutter- 
schiiissek 

Bohrleistung: bis 6mm = 120W 

Drehzahl: 1150 U/min* t fur biegsame Welle: 4200 U/min. 
Betriebsspannung: 220 V, wahlweise 125 V 
Gewicht: 1,8 kg 


Die standige Verbesserung der Leistungen unserer Aktivisten und Arbeitsbrigaden bei der ErfuIIung 
des Funfjahresplanes 1st eng verbunden mit dem zweckmdBigen Einsatz der gezeigten Etektro-Werk- 
zeuge. Jeder Techniker und jeder Produktionsarbeiter muB sich mit den Elektro-Werkzeugen so 
vertraut machen, daB er erkennen kann, ob sich die Anwendung der Werkzeuge in seinem Arbeits- 
bereich produktionssteigernd auswirkt. 



Typ BM 6 mit offenem Getriebe, Windrad und Kollektor 


Typ BM 10 mit Winkelbohraufsatz Typ ZWB 1. 

Besonders geeignet zum Bohren an schwer 
zuganglichen Stellen. 




Typ BM 10 mit Bohrstdnder in der 

SerienfertigungvonSchaiterteilen. 
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Typ BM 6 im Bohrstdnder ZSB 2 


an ten 


Ausschrteiden einer Kupferdichtung. 

Blechstarke 1,2 mm mit Typ BM 6 mit Blech- 
scherenaufsatz. 



Typ BM 10 und Typ BM 6 
mit Blechscherenaufsatz 
Typ ZBL 1. 


Bohrmaschine als Blech- 
schere fiir gerade und Kurvenschnitte, Fur 
Blechstarken Buntmetall bis 1,5 mm und 
Eisenblech bis 1,2 mm. 



Typ BM 10 mit Bohrstdnder ZSB 2* 

Bohrhub: 50 mm. 

Der Bohrmaschinenhalter laBt sich je 
naeh Bedarf nach oben oder unten ver- 
setzen. 











Typ BM 6 im Spann bock mit 

eingesetztem Schleifkorper 
beim Entgraten von kleinen 
Schrauben. 



Typ BM 6 mit Schleifkorper 
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Typ BM 6 mit Schletfaufsatz 
u.Spannschelle-Eingespannt 

im Drehbanksupport beim 
Ausschleifeneines Zylinders. 



Typ BM 10 mit Schletfaufsatz Typ ISA 1 und 
Schleifkorper. 

Ermoglicht das Einspannen v. kleinen Sehlerf- 
korpern. 



Typ BM 10 mit biegsamer Welle Typ ZWH 0 

far Schleif- und Frasarbeiten an schwer zu- 
gangigen Werkstueken. 


Typ BM6 mit biegsamer Welle u< Schleifhand- 
stUck wahrend der Reparatur eines Stanz- 
werkzeuges. 




Typ BM10 mil biegsamer Welle and Schrauber- 
handstiick Typ ZWS 0 

fur schnelles Em- und Herausdrehen von 
Schrauben und Muttern bis M4. 


Montage von Drosseln m.Typ BM6 

mit biegsamer Welle und Sohrau- 
beraufsatz. 



Typ BM10 mit GewindeschneidaufsaU Typ ZGA 1 

zum Schneiden von Gewinde bis M6* Die automatische 
Umschaltung gestattet auch ein Schneiden von Gewinde 
von Sacklocher 
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Typ BMIOmit Bohrstander undGe- 
windesehneidkopf in der Serien- 
fertigung. 


Zubehbr Kir Universal-Handbohrmaschine Typ BM 6 und Typ BM 10 

Die oufgefuhrten Fraser und Schleifkorper lassen sich mittels der im Bild oben angefuhrten Spann- 
zangen unmittelbar in die Maschine, in das Handstiick der biegsamen Welle, oder in das Hand- 
stuck des Schleifaufsatzes einspannen. Die Spannzangen haben Bohrungen von 1 bis 6 mm und 
warden passend zu dem Schleifkorper geliefert. 
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Typ SRB 1 in der Serienfabrikation 

von Steckdosen und Steckern, 



Nebeneina nderarbeiten 
von 2 Schraubern Typ SR B1 

bei Verwendung von zwei 
verschiedenenSchrauben- 
groBen* 



Typ SRB 1 am Federzug unmittelbar iiber dem Werkstuck im Band. 


IKA Elelctroschrauber Typ SRB 1 fur Rechts- und linksiauf. 

Bohrleistung: bis 6 mm - 80 W. Drehzahl der Schraubenklinge: ca* 520 U/min* 

Betriebsspannung; 220 V, wahlweise 125 V. Gewicht: 1,850 kg* 

Fur Schrauben und Mu Kern br, 6 mm _0 


Handbohrmaschine Typ BM 4 fiir Rechts- und Linkslauf mit Bohrfutter und BohrfutterschlusseL 

Bohrleistung bis 4mm = SOW* Drehzahl: 2000 U/min. Betriebsspannung: 220 V, wahlweise 
125 V fur Gleich- und Wechselstrom. Gewicht: 1,8 kg. Die Maschine bohrt in Stahl bis 4 mm* 
Das Gehduse 1st aus PreBmasse und aus Alu-SpritzguB hergestellt. 













Typ SRB 1 mit offener Arbeitsspindef, 
Kupplung und Entliiftung 


Farbmhrwerk Typ FRW 1 fur Rechts- und Linlcslauf. 

Leistungsaufnahme bei Vollast: 80 W 
Drehzahl: 520 U/min. 

Betriebsspannung: 220 V, wahlweise 125 V fur Gleich- 
und Wechselstrom. 

Gewicht: ca. 2 kg 

Besonders geeignet zum Mischen und Kiihren 
von Farben und F!ussigkeiten, 


Zubehor fur IKA-Elektroschrauber Typ SRB 1 

zum Auswechsefn der Klingen von M 3 brs M 6. 
Steckschfiissel fur Muttern von M 3 bis M 6. 
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